











إعسلان 
رقم 7 لسسنة ۲۰۲۱ 
تُعلن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرياء - وعنوانها ؛طريق النصر - ميدان هشام بركات ( رابعة العدوية 
سابقاً )- مدينة نصر/ القاهرة - عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة بها بالتعيين » التعاقد بالمكافأة 




















الشاملة وهلي :- 
أولاً : التعيئن بالوظائف من الدرجة الأولى فأدنى ١‏ 
١‏ مجموعة الوظائف الهندسية : 

أ / الدرجة الأولى - 
























































مدير إدارة/أمن الميغلومات. 




































































مدير إذارة سراقية الحردة. ”7 
١١‏ 
مدير ادارة المراجعة وتقييم الاداء الغنى. 
ب / الدرجة الثانية  :‏ 7 
| 
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رئيس قسم المراجعة الفنية. 

عدد (۳) مهندس تشغيل معدات كهريائية ثان. 
عدد )١(‏ مهندس وقاية كهربية وتحكم ثانِ . 

د (۲) مهندس تخطيط هندسة كهربية ثان. 
د 1 ميتس ا ا الفياين ر : 
سوس ت 

١ مهندس تشغيل أجهزة القياس والتحكم ثان.‎ )٤( 
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؟) مهندس الإشراف الفني للأنظمة المساعدة ثان. 
د )١(‏ مهندس الأنظمة المساعدة ثان. 
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)٤‏ مشغل التربينة ثان. 
( 
( 
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د (؟) مهندس التشغيل للأنظمة المساعدة ثان. 
د (۲ مهندس تشغيل الأنظمة الخاصة بمعالجة المياه ثان. 


عدك 5 مهندس تشغيل محطة معالجة المياه ثان. 
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- عدد (۲) مهندس تشغيل المفاعل ثان. 
د عدد (٤(‏ مشغل المفاعل ثان. 
- عدد (۲) مهندس مساحة ونزع الملكية ثان. 
ج / الدرجة الثالئة :- 
د قدا( مهنس كالك. 
٠ -‏ عدد )١(‏ مهندس إتصالات ثالث. 
)١(‏ مهندس تخطيط برامج وتطبيقات ثالث. 
)١‏ مهنس تشغيل خوادم وأجهزة التخزين ثالث. 
۲) بحلل تهديدات أمن المعلومات ثالث. 
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)١‏ مهندس جدوين اقتضادية ثالث. 
؟) مهندس اعمال ملدنية وانشاءات ثالث. 
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( 
( 
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د )١(‏ مهندس مرافق پد ثالث. 
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؟) مهندس معايرة أنظمة ااا المؤدنة.ثالث. 
)٣‏ مهندس قواطع كهريائية ثالث. 
د (۲) مهندس قواطع آلية ثالث. 
)٣‏ مهندس وقاية كهربية وتحكم للمساعدات ثالث. 
)٣‏ مهندس أجهزة ثالث. 
؟) مهندس أجهزة القياس والتحكم للوحدة العليا للمفاعل ثالث. 
د (۳) مهندس تقارير الإنتاج ثالث. 
- عدد )٤(‏ مهندس تخطيط ومتابعة ثالث. 
- عدد )١(‏ مهندس التشغيل للأنظمة المساعدة ثالث 
عدد (۳) مهندس التشغيل لأنظمة التهوية والتكييف ثالث. 
- عدد (4) مهندس صيانة التربينة ثالث. 
عدد (۳) مفتش الحماية من الحرائق ثالث. 
)۲( 
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عدد (؟) مهندس جودة كهرباتية ثالث. 

عدد )١(‏ مهندس سلامة وصحة مهنية ثالث. 
- عدد (۳) مهندس السلامة من الإشعاع ثالث. 
- عدد (۳) مهندس سلامة الوقود النووي تالث. 


ددر سمي ا 
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د (۲) مهندس قياس طيفي ثالث. 
- عدد (۲) مهندس الحسابات والقياسات النيوترونية ثالث. 
د (۳) مهندس الدعم الفني لأجهزة قياس قلب المفاعل ثالث. 
(۳) مهندس تشغيل المفاعل وإدارة الوقود النووي ثالث. 
د )١(‏ مفتش السلامة من الإشعاع ثالث. 
د (۲) مفتش الأمان النووي ثالث. 
)١(‏ مفتش الحماية الفنية ثالث. 
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دد )١(‏ مهندس جودة الدائرة الإبتدائية ثالث. 
(1)؛مهندس صيانة معدات حماية البيئة ثالث. 
(۲) مهندس كيمياء تحليلية ثالث. 
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(۲) موجه تدريبثآليث: 
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د (۳) مهندس تدريب عام ثالث. 
ا ر و ت 
(۲) مهندس الموثوقية والأمان الئووتي ثالث. 

د (۳) مهندس تراخيص ثالث. 

- عدد (5) مهندس صيانة المفاعل ثالث. 

- عدد (۳) مهندس بدء تشغيل المفاعل ثالث. 

- عدد )٤(‏ مدرب تشغيل ثالث. 

- عدد (۲) مفتش أمان التشغيل ثالث. 

- عدد )١(‏ مفتش سلامة وصحة مهنية ثالث. 

- عدد (۲) مهندس جودة الأعمال المدنية ثالث. 

- عدد (۲) مهندس منشأت مدنية ثالث. 

- عدد (؟) مهنئدس أنظمة التحكم الآلي عن بعد ثالث. 

- عدد (۳) مهندس تشغيل لأجهزة القياس والتحكم ثالث. 

- عدد (2) مهندس دعم الوثائق الفنية ثالث. 

- عدد () مهندس دعم وثائق التشغيل والصيانة ثالث. 

- عدد (۳) مهندس شبكات ثالث. 

- عدد (۳) مهندس صيانة وإصلاح الأنظمة الكيميائية ثالث. 

- عدد )١(‏ مهندس برامج صيانة وإصلاح الأنظمة الكيميائية ثالث. 


چچر ار 3 ا اق 2 ({ 


۹ ۰ کت 


و 


ل 


5 


6 








(؟) مهندس تشغيل أنظمة معالجة المياه الخاصة ثالث. 
)٤(‏ مهندس حماية من الحرائق ثالث. 

عدد )١(‏ مهندس مواد وكواشف كيميائية ثالث. 

(۲) مهندس كيمياء تحليلية للسوائل ثالث. 

(؟) مهندس تشغيل أجهزة القياس والتحكم ثالث. 

(۲) 

(7) 


عدد 
د جلك 
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1) مهندس التحكم الكيميائي في السوائل والغازات ثالث. 
- ,غذد )١(‏ مهندس بدء التشغيل للأنظمة الكيميائية ثالث. 
-_عددا (1) مهقدس وسائل النقل ثالث. 
- عدد (؟),مهندس جودة الدائرة الثانوية للمحطة ثالث. 
"- مجموعة وظائف العلوم:- 
أ / الدرجة الثانية :- 
- عدد )١(‏ أخصائي خدماتإإزالة التلوث الإشعاعي ثان. 

ب / الدرجة الشالشة:- ظ 
- عدد )١(‏ أخصائي مراقبة الجرعات يا لإشنقا عية للأفراد ثالث. 
- عدد )١(‏ أخصائي قياس الجرعات الإشعاعية:للأفراد ثالث. 


عدد (۲) أخصائي فيزياء ثالث. 
عدد )۱( أخصائي قياس طيفي ثالث . 
عدد (5) أخصائي علوم ثالث. 
؟- مجموعة الوظائف القانونية من الدرجة الثالثة:- 
أ/ الدرجة الثانية:- 
- عدد (۲) طبيب ثان. 
ب / الدرجة الثالكة :- 
- عدد )٥(‏ طبيب ثالث. 
أ/ الدرجة الأولي :- 


- مدير إدارة المخازن. 
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ب / الدرجة الثالفة :- 
- غدد (۸) محاسب ثالث. 
- عدد (۲) أخصائي اقتصاد ثالث. 
-١‏ مجموعة وظائف التنمية الإدارية :- 
أ / الدرجة الأولي :- 
- مدير إدارة الحماية والاطفاء 
- “غدد )١(‏ أخصائي أمن تأمين المنشآت أول. 
- ,اعدد«(۳) باحث قانوني أول. 
ب / الدرجة الثانية :- 
- عدد (؟) باحث قانوني ثان. 
ج / الدرجة الثالئة :- 
- عدد )٤(‏ باحث شئون إدارية:ثالث. 
- عدد )٤(‏ أخصائي أمن ثالث. 
- عدد (۲) اخصائي تخطيط برامج وتطبيقات ثالث. 
- عدد )١(‏ اخصائي تشغيل خوادم وأجهزة التخزين ثالث. 
- عدد (4) أخصائي شئون إداربة ثالت: 
- عدد (۲) أخصائي علاقات عامة ثالث. 
- عدد (۲) باحث قانوني ثالث. 
- عدد )١(‏ مترجم ثالث. 
-٠‏ مجموعة الوظائف المكتبية :- 
أ/ الدرجة الرابعة :- 
= عدد )١5(‏ مندوب أمن رابع. 
۸ - مجموعة الوظائف الفنية :- 
أ / الدرجة الثانية 
- عدد )١(‏ فني مساحة ثان. 
ب / الدرجة الرابعة:- 
- عدد )١(‏ فني سلامة وصحة مهنية رابع. 
> کدرا قدي :وببائل: نفل :راج 


- عدد (؟) ممرض رابع. 
مچرچار 
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ثانيا : التعاقد بالمكافأة الشاملة للوظائف الأتية:- 
- عدد )٠١(‏ سكرتارية بعقد مؤقت. 
- عدد (۲۰) سائق بعقد مؤقت. 
- عدد (5) عامل خدمات بعقد مؤقت. 
يشترط للسادة المتقدمين لوظائف الدرجة الأولى الا يزيد السن عن (5؛4سنة): ووظائف الدرجة الثانية 
(١٤سنة)‏ . وكل من الدرجات ( الثالثة ٠‏ الرابعة » والخامسة » التعاقد)(5'سنة) - كما يشترط لشغل لجميع 
الوظائف التخصصية أن يكون التقدير التراكمي "جيد" وكذا تقدير العام الأخير على الأقل - مع إجادة اللغة 
الإنجليزية و الحاسب الآلي- مع إستيفاء جميع المتقدمين فى جميع الوظائف الشروط الواردة بلائحة نظام 
العاملين بالهيئة - وكذا شروط الشغل الموضحة على الموقع الإلكتروني بالهيئة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 
وإجتياز الاختبارات المقررة فى هذا الشأن - وللمستوفين لشروط الشغل سحب ملف التقديم من مبنى الهيئة 
بالعنوان الموضح بعاليه بالرسوم المقررة والدفع بمقر الهيئة عن طريق ماكينة التحصيل أو نقداً- على أن يتقدم به 
شخصياً بعد إستيفائه. 
في موعد أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ نشر الإعلان مرفقاً به صور المستندات الواجب تقديمها. 
سوف يُخطر المتقدمين المستوفين للشروط بموعد و مكان الاختبار الذى سيعقد لهذا الغرض - لن يُلتفت 
إلى الطلبات التي ترد بعد الميعاد أو غير المستوفاه للشروط أو التي لم تتضمن المستندات المطلوبة كاملة ولن 
تقبل الطلبات التى ترد بالبريد - و يمكن الإطلاع على هذا الإعلان وشروط شغل كل وظيفة والمستندات 
المطلوية على الموقع الإلكتروني لهيئة المحطات النووبة لتوليد: الكهرباء (0102023.90177/.690. الاللاللا) والموقع 
الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة (066.901.©0. الاللالالا)والموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف 
الككوفية. 
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شروط شغل الوظائف المعلن عنها بالإعسلان رقم ر۲) لسنة ۲۰۲۱ 
والمستندات الوا جب تقديمها 
أولا : الوظائف من الدرجة الأولى فأدفى:- 
- مجموعه الوظائف | لشن اسا :- 
أ / الدرجة الأولى::- 
- مدير إدارة:المخاطر وتأمين بيئة العمل. 
يشترط لهذه الوظيفة الحصول علي بكالوريوس هندسة أو علوم. 
- يفضل الحصّول على دورتئ أخصائى / فني سلامة وصحة مهنية تدريب أساسى ومتقدم. 
- مدير إدارة أمن المعلومات. 





يشترط لهاتين الوظيفتين ال ع ارتو قننسنة من التخضيصناك .اقات و إلكتزوييات 
ا 
- مدير إدارة مراقية الجودة. 
يشترط لهذه الوظيفة الحصول کي بكالوريوس هتدسة (نووية أو ميكانيكا أو كهرباء ). 





- خبرة لا تقل عن [: (١‏ سنوات في المجالات الهندسية المتعلقة بعمل الوظيفة: 
- قضاء مدة بينية لا تقل عن (4) سنوات في الدرجة الوظيفية الأدنى مباشرة إذا كان بالمتقدم من العاملين 
بالجهاز الإداري للدولة أو الوظيفة المعادلة للدرجة الوظيفية الأدنى إذا كان المتقدم ممن يشغل وظيفة 


بأحد الكادرات الخاصة. 
- إجادة اللغة الانجليزية والحاسب اء 
- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة 


چچ رار - قدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط ومتابعة تنفيدها. 








آنا / الذرجة الشافية :- 





الوقاية الشخصية. 
يشترط لهذه الوظيفة الحصول علي بكالوريوس هندسة أو علوم. 
- يفضل الحصول على دورتى أخصائى / فني سلامة وصحة مهنية تدريب اساسى ومتقدم. 
- رئيس قسم تصاريح العم 
يشترط لهذه الوظيفة الحصول علي بكالوريوس هندسة أو علوم. 
- .يفضتل الحصول على دورتى أخصائى / فني سلامة وصحة مهنية تدريب اساسى ومتقدم. 
- .رئيس قسم المراجعة الفنية . 
يشترظ لهذه .الؤظيفة الحصول علي بكالوبورس هندسة (تخصص مناسب) أو ما يعادله. 
- عدد (").مهندس تشغيل معدات كهربائية ثان. 
- عدد )١(‏ مهندس وقاية كهربية وتحكم ثان. 
- عدد (۲) مهندس تخطيط.هندسة كهربية ثان. 
- عدد (۲) مهندس تخطيطالأجهزة القياس والتحكم ثان. 
- عدد (؟) مهندس أجهزة القيامن والتحكم ثان. 
- عدد (4) مهندس تشغيل أجهزة القياين والتحكم ثان. 
يشترط لهذه الوظائف الحصول علي بكالويورين' هندسة تخصص ( كهرياء) أو ما يعادله. 
- عدد (۲) مهندس الإشراف الفني للأنظمة المساعدة ثان. 
- عدد (۲) مهندس الأنظمة المساعدة ثان. 
- عدد (4) مشغل التربينة ثان. 
- عدد (") مهندس التشغيل للأنظمة المساعدة ثان. 
يشترط لهذه الوظائف الحصول علي بكالويورس هندسة تخصص (ميكانيكا أو"كهرناء ) أو ما يعادله. 


- عدد (۲) مهندس تشغيل الأنظمة الخاصة بمعالجة المياه ثان. 
- عدد (4) مهندس تشغيل محطة معالجة المياه ثان. 
يشترط لهذه الوظائف الحصول علي بكالوبورس هندسة تخصص ( كيمياء أوميكانيكيا أو كهزباء) أواما 
يعادله. 
- عدد (۲) مهندس تشغيل المفاعل ثان. 
- عدد (4) مشغل المفاعل ثان. 
يشترط لهذه الوظائف الحصول علي بكالويورس هندسة تخصص(نووية أو ميكانيكا أو 
وراد ا کے 00 3 | 
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- عدد (۲) مهندس مساحة ونزع الملكية ثان. 
يشترط لهذه الوظيفة الحصول علي بكالويورس هندسة تخصص (مدني) أو ما يعادله. 
تفضل للمتقدمين لهذه ١‏ ظيفة الآتى 
ه سنوات من الخبرة المهنية في مجال المساحة ورفع ميزانيات وتفصيله وشبكية وإجادة التعامل مع 
الأجهزة المساحية (توتال & ميزان & ونظام 51۸10١‏ 625) والأوتوكاد والبرامج المساحية المختلفة 
للعمل مهندس مساحة. 
شترط ظائف الدرجة الثانية ١‏ 









- القيد بالنقابة: 

- خبرة لا تقل عن (5) سُتوات في المجالات الهندسية المتعلقة بعمل الوظيفة. 

- قضاء مدة بينية لا تقل عن (5) سنوات في الدرجة الوظيفية الأدنى مباشرة إذا كان المتقدم من العاملين 
بالجهاز الإداري للدولة أو#الوظيفة المعادلة للدرجة الوظيفية الأدنى إذا كان المتقدم ممن يشغل وظيفة 
بأحد الكادرات الخاصة. 

- إجادة اللغة الانجليزية والحاسب الآلى: 

- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة. 


ج / الدرجة الثالكة :- 
- عدد )١(‏ مهندس ثالث. 

يشترط لهذه الوظيفة الحصول علي بكالويورس هندسة (تخصص مناسب) أو ما يعادله. 
- عدد )١(‏ مهندس إتصالات ثالث. 

يشترط لهذه الوظيفة الحصول علي بكالويورس هندسة تخصص (إتصا لات والكترونيات). 
- عدد )١(‏ مهندس تخطيط برامج وتطبيقات ثالث. 

يشترط لهذه الوظيفة الحصول علي بكالوريوس هندسة (حاسبات - إتصالات - إلكتروتيات) . 
- عدد )١(‏ مهندس تشغيل خوادم وأجهزة التخزين ثالث. 

يشترط لهذه الوظيفة الحصول علي بكالوريوس هندسة (حاسبات - إتصالات - إلكترونيات) . 
- عدد )١(‏ محلل تهديدات أمن المعلومات ثالث. 

يشترط لهذه الوظيفة الحصول علي بكالوريوس هندسة (إتصالات - حاسبات). 


-- اقيق (۲) مهندس تصميم ثالث. SR‏ 
يعار يشترط لهذه الوظيفة الحصول علي بكالوريوس هندسة (عمارة-مدنى-ميكانيكا -كهرياء) أو 1 ۳ 4 
5 ع ا دب فد | ا م 
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- عدد )١(‏ مهندس جدوي إقتصادية ثالث. 
يشترط لهذه الوظيفة الحصول علي بكالوربوس هندسة (عمارة-مدنى-ميكانيكا-كهرياء) أو ما يعادله. 
- عدد (۲) مهندس أعمال مدنية وإنشاءات ثالث. 
يشترط لهذه الوظيفة الحصول علي بكالوربوس هندسة (مدني/عمارة) أو ما يعادله. 
-. عددا'(١)‏ مهندس مرافق وإسكان ثالث. 
يشترط لهذه الوظيفة الحصول علي بكالوربوس هندسة (مدني/ميكانيكا/كهرباء ) أو ما يعادله. 
- عدد (۳) مهندس برمجيات شئون فنيه ثالث. 
- عدد )١(‏ مهندس مغايرة أنظمة الإشعاعات المؤبنة ثالث. 
- عدد (") مهندساقواطع كهربائية ثالث. 
- عدد (۲) مهندس قواطع آلية ثالث. 
- عدد (") مهندس وقاية كهربية وتحكم للمساعدات ثالث. 
- عدد (۳) مهندس أجهزة ثالث. 
- عدد (۲) مهندس أجهزة القياس والتحكم للوحدة االعليا للمفاعل ثالث. 
يشترط لهذه الوظائف الحصول علي بكالوبورس آهنيسة تخصص ( كهرياء) أو ما يعادله. 


عدد (*) مهندس تقاربر الإنتاج ثالث. 
يُفضل للمتقدمين لهذه الوظيفة الآتي :- 
خبرة بمخطات خوليد كهرداء 'تقليدية 
- عدد (4) مهندس تخطيط ومتابعة ثالث. 
يُفضل للمتقدمين لهذه الوظيفة الآتى :- 
خبرة سابقة جيدة في العمل ببرنامج بريما فيرا ۴٦‏ ويبرنامج 270[661 1/15. 
لديه خبرة في مجال تخطيط وجدولة المشروعات. 
خبرة في إدارة وتخطيط المشروعات. 
يشترط لهذه الوظائف الحصول علي بكالويورس هندسة تخصص (ميكانيكا أو كهرياء) أو ما يعادلة. 
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- عدد (۲) مهندس التشغيل للأنظمة المساعدة ثالث. 

- عدد (") مهندس التشغيل لأنظمة التهوبة والتكييف ثالث. 
- عدد (4) مهندس صيانة التربينة ثالث. 

- عدد (") مفتش الحماية من الحرائق ثا 

عدد (؟) مهندس جودة كهربائية ثالث. 

نفضل للمتقدمين لهذه الوظائف الان 
المعرفة المهنية.قي وظائف الجودة. 
الحصول علئ شهادة مهندس جودة (61611021100© 0001) أو الحصول علي شهادة مراجع داخلي ( 018 





.(Certification 


- دل )۳( مهندس سلاقةه وصحة مهنية ثالث . 
يشترط لهذه الوظائف الحصول علي بكالوتورس هندسة تخصص (ميكانيكا أو كهرباء ) أو ما يعادله. 


- عدد (") مهندس السلامة من الإشعاع ,ثالث. 

- عدد (") مهندس سلامة الوقود النووي ثالث. 

- عدد (۲) مهندس قياس ثالث. 

- عدد (۲) مهندس الحسابات والقياسات النيوترونية ,ثالث. 

- عدد (") مهندس الدعم الفني لأجهزة قياس قلب المفاعل:ثالث. 

- عدد (") مهندس تشغيل المفاعل وإدارة الوقود النووي ثالث. 

- عدد )١(‏ مفتش السلامة من الإشعاع ثالث. 

- عدد (؟) مفتش الأمان النووي ثالث. 

يشزطا هذه الوظائف الحصول علي بكالويورس هندسة تخصص (نووية) أو ماءيعاقله: 
ل للمتقدمين لهذه الوظائف الا 

معرفة بأعمال الأمان النووي. 

معرفة بسياسة الأمان النووى والأهداف والتوقعات وضمان تنفيذها. 

معرفة ببرامج وعمليات تطوير الأمان النووي وثقافة الأمان. 








المعرفة المهنية في وظائف الجودة. 





عدد )١(‏ مفتش الحماية الفنية ثالث. 
عدد (") مهندس جودة الدائرة الإبتدائية للمحطة ثالث. 






يشترط لهاتين الوظيفتين الحصول علي بكالوبورس هندسة تخصص (نووية) أو ما يعادله. 


يُفضل للمتقد تين ١‏ الاک 





الحضول علي شهادة مهندس جودة (061]111621101) (CQE‏ أو الحصول علي شهادة مراجع داخلي ( C۸‏ 
„(Certification‏ 


عدد ("):مهندس شئون فنية ثالث. 

عدد (؟) مهندس صيانة معدات حماية البيئة ثالث. 
عدد (۲) موجه تدربب ثالث. 

عدد (۳) مهندس تدربب عام ثالث. 

عدد (5) مدرب محاكي تدربب ثالث. 


يشترط لهذه الوظائف الحصول علي بكالؤيورس هندسة تخصص (نووية أو كهرياء) أو ما يعادله. 


عدد 0 مهندس كيمياء تحليلية ثالث. 


يشترط لهذه الوظيفة الحصول علي بكالويورس هندمّتة تخصص (نووية أو كيمياء) أو ما يعادله. 


عدد (؟) مهندس الموثوقية والأمان النووي ثالث. 
عدد (۳) مهندس تراخيص ثالث. 

عدد (5) مهندس صيانة المفاعل ثالث. 

عدد (۳) مهندس بدء تشغيل المفاعل ثالث. 

عدد (4) مدرب تشغيل ثالث. 

عدد (") مفتش أمان التشغيل ثالث. 

عدد (") مفتش سلامة وصحة مهنية ثالث. 


يشترط لهذه الوظائف الحصول علي بكالويورس هندسة تخصص (نووية أو ميكانيكا أو كهرياء) أو ما 











- عدد (۲) مهندس جودة الأعمال المدنية ثالث. 
يفضل للمتقدمين لهذه الوظيفة الآتي :- 
المعرفة المهنية في وظائف الجودة. 
الحصضول علي شهادة مهندس جودة (0611111621107 000) أو الحصول علي شهادة مراجع داخلي ( ۸ا© 
.(Certification‏ 
- عدد (۲) مهندس منشأت مدنية ثالث. 
يُفضل للمتقدمين لهذه الوظيفة الآتي :- 
العمل في العقود أو التصميمات الهندسية. 
معرفة متنوعة عن التصتثيمااك وتطبيقات الجرافيك المتنوعة. 
فهم عام عن برامج ال "5 (Drawing and report creation and extraction‏ 
يشترط لهذه الوظائف الحصول علي آيكالويورس هندسة تخصص (مدني) أو ما يعادله. 


- عدد (۳) مهندس أنظمة التحكم الآلي عن بعد ثالث. 
- عدد (") مهندس تشغيل لأجهزة القياس والتحگم ثالث. 
يشترط لهذه الوظائف الحصول علي بكالويورس هندمية'تخصصن ( كهرباء أو حاسبات) أو ما يعادله. 


- عدد (5) مهندس دعم الوثائق الفنية ثالث. 
- عدد (") مهندس دعم وثائق التشغيل والصيانة ثالث. 
- عدد (") مهندس شبكات ثالث. 
يشترط لهذه الوظائف الحصول علي بكالويورس هندسة تخصص (حاسبات) أو ما٠‏ يعادله. 
ُفضل للمتقدمين لهذه الوظائف الاد 





معرفة متنوعة في مجال تصميم أو تنفيذ أو إدارة التطبيقات المختلفة. 
معرفة متنوعة في أعمال إدارة العقود مع الموردين مثل شركات الإتصالات وتراخيص البرامج والأنظمة 


ظ وأعمال تطوير سياسات تكنولوجيا المعلومات. 
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- عدد (") مهندس صيانة وإصلاح الأنظمة الكيميائية ثالث. 
- عدد (۲) مهندس برامج صيانة وإصلاح الأنظمة الكيميائية ثالث. 
- عدد (") مهندس تشغيل أنظمة معالجة المياه الخاصة ثالث. 
يشترط لهذه الوظائف الحصول علي بكالويورس هندسة تخصص ( كيمياء أو ميكانيكا أو كهرياء) أو ما 
يعادلهما. 
- ,عدد )٤(‏ مهندس حماية من الحرائق ثالث. 
- عدد )١(‏ مهئدس جدوى فنية ثالث. 
- عدد (١)؛مهندس‏ مرافق وخدمات هندسية ثالث. 
يشترط لهذه.الوظائف الحصول علي بكالوبورس هندسة تخصص مناسب لطبيعة الوظيفة أو ما يعادله. 


- عدد )١(‏ مهندس مواد وكواشف كيميائية ثالث. 

- عدد (؟) مهندس كيمياء تحليلية. للسوائل ثالث. 

يشترط لهذه الوظائف الحصول علي كالوبورس هندسة تخصص (نووية أو كيمياء ) أو ما يعادلهما. 

- عدد (") مهندس تشغيل أجهزة القياس والتحكم ثالث. 

يشترط لهذه الوظيفة الحصول علي بكالويورس رهندشة تخصص (هندسة علوم الحاسب أو أجهزة قياس 
وتحكم أو إتصالات أو كهرياء) أو ما يعادله. 


- عدد (؟) مهندس التحكم الكيميائي في السوائل والغازات ثالث. 

يشترط لهذه الوظيفة الحصول علي بكالويورس هندسة تخصص (كيمياء) أو ما يعادله. 

- عدد (۲) مهندس بدء التشغيل للأنظمة الكيميائية ثالث. 

يشترط لهذه الوظيفة الحصول علي بكالويورس هندسة تخصص (نووية أو كيميياء أو ميكانيكا أو كهرياء) أو 
مأ يعادلهما. 

- عدد )١(‏ مهندس وسائل النقل ثالث. 

يشترط لهذه الوظيفة الحصول علي بكالويورس هندسة تخصص (ميكانيكا قوي أو ميكانيكا ستارات) أو ما 






خبرة في تنذفيد ا والبرامج التنفيذية يإدارة النقل. 
- الوم 5 


عي 





- عدد (”) مهندس جودة الدائرة الثانوبة للمحطة ثالث. 

يشترط لهذه الوظيفة الحصول علي بكالويورس هندسة تخصص (ميكانيكا) أو ما يعادله. 

يُفضل للمتقدمين لهذه الوظيفة الآتي :- 

المعرفة المهنية في وظائف الجودة. 

الحخصول علي شهادة مهندس جودة (06111621017 001) أو الحصول علي شهادة مراجع داخلي ( 018 
.(Certification‏ 


ظائفا الدرجة الثالثة الهذ 





- القيد بالنقابة 
- إجادة اللغة الانجليزدة والحاسب ا 
- اجتياز الاختبارات المقزرة لشغل الوظيفة. 


"- مجموعة وظائف الحلوم:- 
أ / الدرجة الثانية :- 


عدد )١(‏ أخصائي خدمات إزالة التلوث الإشعاغي:ثان. 


يشترط لهذه الوظيفة الحصول علي بكالوبورس علوم تخصص ( كيمياء أو فيزباء ). 


شت عل 


ظائف الدرجة الثانية بمجموعة وظائف | 
القيد بالتقابة. 

خبرة لا تقل عن )١(‏ سنوات في المجالات الهندسية المتعلقة بعمل«الوظيفة. 

قضاء مدة بينية لا تقل عن (5) سنوات في الدرجة الوظيفية"الأدنى متاشيرة إذا كان المتقدم من 
العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الوظيفة المعادلة للدرجة الوظيفية,الأدنى إذا كان المتقدم ممن 
يشغل وظيفة بأحد الكادرات الخاصة. 

إجادة اللغة الانجليزية والحاسب الآلى. 

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة. 





ب / الدرجة الشالشة:- 
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يشترط لهذه الوظائف الحصول علي بكالويورس علوم تخصصر 


عدد )١(‏ أخصائي مراقبة الجرعات الإشعاعية للأفراد ثالث. 
عدد (۲) أخصائي قياس الجرعات الإشعاعية للأفراد ثالث. 
عدد (؟) أخصائي فيزباء ثالث. 

عدد )١(‏ أخصائي قياس طيفي ثالث. 

كيمياء أو فيزياء ). 







عدد (5) أخصائي علوم ثالث. 
يشترط لهذه الوظيفة الحصول علي بكالوبورس علوم أو ما يعادله. 
فضل للمتقدمين لهذه الوظيفة الآتى : 








مک اة جا فت هن اهبك چ 
خبرة في العمل بنفس المجال بجهة متخصصة. 
التمكن من التعامل مع وتحليل البيانات المناخية المختلفة. 
الإنمام بيرامج الحاسب الآلي المتخصصة بهذا المجال وعمل النماذج الرياضية المناخية. 
© تخصص علوم بحار 
خبرة في العمل بنفس المجال بجهة متخصصة. 
التمكن من التعامل مع وتحليل البيانات والقياسات البحرية المختلفة والبيئة البحرية. 
الإلمام ببرامج الحاسب الآلي المتخصصة بهذا المجال وعمل النماذج الرياضية البحرية. 
۰ تخصص جيوفيزياء" ( زلازل ). 
التمكن من التعامل مع وتحأيّل,البيانات والقياسات الزلزالية. 
الإلمام ببرامج الحاسب الآلي المتتقصتلصة بهذا المجال وعمل التقارير الفنية اللازمة. 
۵ تخصص جيولوجيا. 
التمكن من التعامل مع وتحليل البيانات والقياسات/الجيولوجية المختلفة. 
الإلمام ببرامج الحاسب الآلي المتخصصة بهذا الجال وعظل النماذج والقطاعات الجيولوجية. 
الإلمام بالدراسات الجيوتفنية وخصائض.الثربة. 
شترط ظائف الدرجة الثالثة عة وظائف اله 
= القيذ بالتقابة: 
- إجادة اللغة الانجليزية والحاسب الآلى. 
- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة. 
؟- مجموعة الوظائف القانونية من الدرجة الشالشة:- 
- عدد (۲) محام ثالث. ظ 
يشترط لهذه الوظيفة:- 
- يشترط لشغل هذه الوظيفة الحصول علي ليسانس حقوق. 
- القيد بالجدول العام بنقابة المحامين. 
- إجادة اللغة الانجليزية والحاسب الالى. 
- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة. 








- مجموعة وظائف الطب البشرى:- 
أ / الدرجة الثانية :- 
- عدد (۲) طبيب ثان. 
بشترط لهذه الوظيفة:- 
- الحصول علي بكالوريوس طب وجراحة. 
- القيد بالنقاية. 
= خبرة لا تقل عن (1) سنوات في المجالات المتعلقة بطبيعة عمل الوظيفة. 
- “قضاء مدة بينية لا تقل عن (5) سنوات في الدرجة الوظيفية الأدنى مباشرة إذا كان المتقدم من 
العاملين.بالجهاز الإداري للدولة أو الوظيفة المعادلة للدرجة الوظيفية الأدنى إذا كان المتقدم ممن 
يشغل وظيفة بأحد الكادرات الخاصة. 
- إجادة اللغة الاتجليزية والحاسب الآلى. 
- اجتياز الاختبارات الفتقروة لشغل الوظيفة. 
ب / الدرجة الثالئة :- 
- عدد (5) طبيب ثالث. 
شترط لهذه الوظيفة:- 
- الحصول علي بكالوريوس طب وجراحة. 
- القيد بالنقابة. 
- إجادة اللغة الانجليزية والحاسب الآلى. 
- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة. 
ه- مجموعة وظائف الال والإقتصاد والتجارة :- 


أ / الدرجة الأولي 3 


- مدير إدارة المخازن. 








- مدير إدارة المحاسبة. 
شترط لهاتين الوظيفتين:- 
- الحصول علي بكالويورس تجارة أو ما يعادله. 
- القيد بالنقابة. 
- خبرة لا تقل عن )٠١(‏ سنوات في المجالات المتعلقة بعمل الوظيفة. 
- قضاء مدة بينية لا تقل عن (4) سنوات في الدرجة الوظيفية الأدنى مباشرة إذا كان المتقدم من العاملين 
بالجهاز الإداري للدولة أو الوظيفة المعادلة للدرجة الوظيفية الأدنى إذا كان المتقدم ممن د 





الكا را“ الخاصية. 1 
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- إجادة اللغة الانجليزية والحاسب آلآلى. 

- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة. 

- قدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط ومتابعة تتفيذها. 
فق لمكي شه ل كيك 















- بكالوربوس تجارة (إنجليزي) - تخصص (محاسبة). 
ظيفة إدارة المحاسية يفضل الأتى :- 


- معرفة متنوعة في مجال عناصر التحكم في المشروع. 
معرفة متنؤعة في التحكم في التكاليف. 
- الحصول؛ علي شهادات محاسبية مثل 61/8 أو 0688 أو 018. 


ب / الدرجة الشالشة :- 
- عدد (۸) محاسب ثالث. 
يشترط لهذه الوظيفة الحصول علي .يكالوربوس تجارة أو ما يعادله. 
يُفضل للمتقدمين لهذه الوظيفة الآتي :- 
بكالوريوس تجارة (إنجليزي) - تخصص (محاسية). 
معرفة متنوعة في مجال عناصر التحكم في المشروغ. 
معرفة متنوعة في التحكم في التكاليف. 
الحصول علي شهادات محاسبية مثل 61/18 أو 658 أو 6۴۸. 
- عدد (؟) أخصائي اقتصاد ثالث. 


يشترط لهذه الوظيفة الحصول علي بكالويورس تجارة أو ما يعادله. 
اکن أل ليفتن: ط الآ 





- إجادة اللغة الانجليزية والحاسب الألى. 

- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة. 

يُفضل للمتقدمين لهذه الوظيفة الآتى :- 

- بكالوربوس تجارة (إنجليزي) - تخصص (محاسبة). 
- خبرة في مجال عناصر التحكم في المشروع. 

- خبرة في التحكم في التكاليف. 

الحصول علي شهادات محاسبية مثل 1/8 © أو 028 أو .C۴A۸‏ 







"- مجموعة وظائف التنمية الإدارية :- 
أ / الدرجة الأولى :- 
- مدير إدارة الحماية والإطفاء . 
- عدد )١(‏ أخصائي أمن تأمين المنشأت أول. 
يشترط لهذه الوظيفة الحصول علي مؤهل عالٍ مناسب. 
- عدد (؟) باحث قانوني أول. 
يشترطالهذه الوظيفة الحصول علي ليسانس حقوق أو ما يعادله. 
وظائف الدرجة الأولى عة وظائف التنمية | 
- خبرة لااتقل عن"( )٠١‏ سنوات في المجالات المتعلقة بعمل الوظيفة. 
- قضاء مدة بيفيّة لا تقل عن )٤(‏ سنوات في الدرجة الوظيفية الأدنى مباشرة إذا كان المتقدم من العاملين 
بالجهاز الإداري للدولة أو الوظيفة المعادلة للدرجة الوظيفية الأدنى إذا كان المتقدم ممن يشغل وظيفة بأحد 
الكادرات الخاصة. 
- إجادة اللغة الانجليزية والحاسقفٍ الألى. 
- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الواظيفة. 
- قدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخططءومتايعة تنفيذها. 
فضل للمتقدمين لوظيفة باحث قانونى أول الآ 
الخدرة المهنية المتخصصة في التقاضي والتحكليم.والمنازعات الدولية والتعاقدات وصياغة العقود والإلمام 














والخبرة بالقانون الإنجليزي. 
ب / الدرجة الثانية :- 


- عدد (") باحث قانوني ثان. 
يشترط لهذه الوظيفة الحصول علي ليسانس حقوق أو ما يعادله. 
الخبرة المهنية المتخصصة في التقاضي والتحكيم والمنازعات الدولية والتعاقدات وضياغة العقود والإلمام 
والخبرة بالقانون الإنجليزي. 
شترط للمتقد ذه الوظيفك:- 
- خبرة لا تقل عن (5) سنوات في المجالات الهندسية المتعلقة بعمل الوظيفة. 
- قضاء مدة بينية لا تقل عن (1) سنوات في الدرجة الوظيفية الأدنى مباشرة إذا كان المتقدم من 
العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الوظيفة المعادلة للدرجة الوظيفية الأدنى إذا کان را مم 
يشغل وظيقة بأحد الكادرات الخاصة. 3 
- إجادة اللغة الانجليزية والحاسب الألى. 
اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة. 
















- الخبرة المهنية المتخصصة في التقاضي والتحكيم والمنازعات الدولية والتعاقدات وصياغة العقود والإلمام 
والخبرة بالقانون الإنجليزي. 
ج / الدرجة الثالئة :- 
- عذد/(؟):أخصائي تخطيط برامج وتطبيقات ثالث. 
- عدد )١(‏ أخصائي تشغيل خوادم وأجهزة التخزين ثالث. 
يفخرط لهاتيرك/الوظ ويل الحصيؤل على بگالوریوس حاسبات ومعلومات. 
- عدد (4) أخصائي أفن.ثآلث. 
- عدد (4) باحث شئون إدارية ثالث 
- عدد (4) أخصائي شئون إداربة ثالث. 
- عدد (۲) أخصائي علاقات عامة ثالث. 
يشترط لهذه الوظائف الحصول علي مؤهل شال شاسب لطبيعة الوظيفة. 
- عدد )١(‏ باحث قانوني ثالث. 
يشترط لهذه الوظيفة الحصول علي ليسانس حقوق أو ها آيعادله. 
فك ن لهذة الوظيفه الاد 





- الخبرة المهنية المتخصصة في التقاضي والتحكيم والمنازعات الدولية والتعاقدات وصياغة العقود 
والإلمام والخبرة بالقانون الإنجليزي. 
- عدد (۲) مترجم ثالث. 


يشترط لهذه الوظيفة الحصول علي ليسانس السن ترجمة فورية (إنجليزي/ روسي- إنجليزي/ عربي- 





- إجادة اللغة الانجليزية والحاسب الا 
, - اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة. 


C^ :‏ 
نا ا 








۷- مجموعة الوظائف المكتبية 2 
أ / الدرجة الرابعة :- 
- عدد )١65(‏ مندوب أمن رابع. 
يشترظ لهذه الوظيفة الحصول علي مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط مناسب. 
- الإلمناة"تِالحاسب الالي . 
- اجتيان الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة. 
- يفضل لياقةبدنية عالية. 


أ / الدرجة الثانية 

- عدد (۲) فني مساحة ثان, 
شترط لهذه الوظيفة :- 
- الحصول علي مؤهل فني فوق متوسط مناسب. 
- خبرة لا تقل عن )١١(‏ سنة في المجالات المتعلقة بعمل الوظيفة. 





- قضاء مدة بينية لا تقل عن (5) سنوات في الدرجة الوظيفية الأدنى مباشرة إذا كان المتقدم من 

العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الوظيفة المعادلة للدزجة الوظيفية الأدنى إذا كان المتقدم ممن 
يشغل وظيفة بأحد الكادرات الخاصة. 

- إجادة اللغة الانجليزية والحاسب الآلى. 

- اجتياز الاختبارات المقررة. 

يُفضل للمتقدمين لهذة الوظيفة الآتي س 

۷ سنوات من الخبرة المهنية المتخصصة بأعمال المساحة الحقلية الإنشائية للمشاريع والأَجّهزة المصاحبة 

(توتال & ميزان). 


Lau 
Ah a 0 
ةا‎ 1 2 . 
7195 يف‎ hh 
ا‎ i FF ور‎ 1 _ 
کک‎ 
ر‎ 


كترعار 
5 دوعي 


ب / الدرجة الرابعة 
- عدد (۲) فني سلامة وصحة مهنية رابع. 
- عدد (۲) فني وسائل نقل رابع. 
يشترط لهذه الوظائف الحصول علي مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط مناسب. 
- "إجادة الحاسب الالى. 
- ,الجتياز الاختبارات المقررة. 
- يفضال للمتقدم لوظيفة (فني سلامة وصحة مهنية رابع) الحصول على دورتى أخصائى / فني سلامة 


- عدد )۳( ممرص رابع. 


يشترط لهذه الوظيفة الحصولك علي مؤهل (فني تمريض) متوسط أو فوق متوسط مناسب. 


- إجادة الحاسب الالى. 
- اجتياز الاختبارات المقررة: 


ثانيا : الوظائف المؤققة (بعقد مؤقت):- 
- عدد )٠١(‏ سكرتاربة بعقد مؤقت . 
يشترط لهذه الوظيفة الحصول علي مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو مؤهل عال- الإلمام باللغة الانجليزية 
وإجادة الحاسب الآلى - مع اجتياز الاختبارات المقزرة لشغل'الوظيفة. 
- عدد )٠١(‏ سائق بعقد مؤقت. 
يشترط لهذه الوظيفة الحصول علي مؤهل متوسط. 
الحصول علي رخصة قيادة سارية درجة (ثانية أو ثالثة). 
أن يكون من ساكني القاهرة الكبري. 
اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة. 
- عدد (5) عامل خدمات بعقد مؤقت. 
يشترط لهذه الوظيفة الحصول علي مؤهل متوسط. 
أن يكون من ساكني القاهرة الكبري. 
اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة. 
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و ع 5-3 30 
يشترط للسادة المتقدمين لوظائف الدرجة الأولى الا يزيد السن عن (5؛سنة)؛ ووظائف الدرجة الثائية 
(١٠٤سنة)‏ » وكل من الدرجات ( الثالثة ٠‏ الرابعة » والخامسة ٠‏ التعاقد )(١"سنة)‏ - كما يشترط لشغل جميع 
الوظائف التخصصية المُبينة عاليه إجادة اللغة الإنجليزية و الحاسب الآلي- وأن يكون التقدير التراكمي 'جيد' 
وكذا تقدير العام الأخير على الأقل مع إستيفاء جميع المتقدمين فى جميع الوظائف الشروط الواردة بلائحة نظام 
العاملين بالهيئة - وكذا شروط الشغل الموضحة على الموقع الإلكتروني بالهيئة ووزارة الكهرياء والطاقة المتجددة 
وإجتياز الاختبارات المقررة فى هذا الشأن - وللمستوفين لشروط الشغل سحب ملف التقديم من مبنى الهيئة 
بالعنوان الموضح بعاليه بالرسوم المقررة والدفع بمقر الهيئة عن طريق ماكينة التحصيل - على أن يتقدم به 
شخصياً بعد إستيفائه - في موعد أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ نشر الإعلان مرفقاً به صور المستندات 
التالية:- 
- المؤهل الدراسي . 
- شهادة تأدية الخدمة العسكردة أو الإعفاء منها . 
- شهادة عضوبة النقابة ( المهندسين- التجاريين - المحامين - العلميين) . 
- بطاقة الرقم القومي سارية . 
- صورة فوتوغرافية . 
- شهادات الخبرة إن وجدت . 
- رخصة قيادة سارىة بالنسبة للمتقدمين لشغل وظائف السائقين. 
- تقديم إقرار بقبول العمل بمواقع العمل بالضبعة و بالقاهرة أو غيرها. 
- (على أن لا يتم المطالبة فيما بعد بإسترداد صور هذه المستندات مرة أخرى) 
سوق يُخطر المتقدمين المستوفين للشروط بموعد و مكان الاختبار الذى سيعقد لهذا الغرض - لن يلتفت 
إلى الطلبات التي ترد بعد الميغاة أو غير المستوفاة للشروظ أو التي لم تتضمن المستندات المطلوية كاملة ولا 
ثقبل الطلبات التى ترد بالبريد- و يمكن الإطلاع على هذا الإعلان 
وشروط شغل كل وظيفة والمستندات المطلوية على الموقع الإلكتروني لهينة المحطات النووية لتوليد 
الكهرباء (1203.901.660. /لالالالالا) والموق ع الإلكتروني لوزارة الكهرياء والطاقة المتجددة 
.1706.901٠ .8© (‏ الالالالالا) والموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية. 
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